EU-KONFORMITATSERKLARUNG 



Zertifikat-Nr. : 9502280 


Hiermit wird bescheinigt, daB der/die/das: 


Geratetyp 


Identnummer 


Benennung 


SMFI 0845.4002.52 Signalgenerator 

SMH-B21 0845.4702.02 NF-Synthesizer 


mit den Bestimmungen des Rates der Europaischen Union zur Angleichung der 
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten 

- betreffend elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter 
Spannungsgrenzen (73/23/EWG geandert durch 93/68/EWG) 

- uber die elektromagnetische Vertraglichkeit 

(89/336/EWG geandert durch 91/263/EWG, 92/31/EWG, 93/68/EWG) 

ubereinstimmt. 

Die Ubereinstimmung wird nachgewiesen durch die Einhaltung folgender Normen: 

EN61010-1 : 1991 
EN50081-1 : 1992 
EN50082-1 : 1992 

Anbringung des CE-Zeichens ab: 95 


ROHDE & SCHWARZ GmbH & Co. KG 
Miihldorfstr. 15, D-81671 Munchen 


Munchen, den 08.12.95 


Zentrales Qualitatswesen FS-QZ / Becker 



